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DOMUZ GRİBİ İLİMİZE KADAR GELDİ... 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 14 Kasım 2009 


Yetkililer, halk arasında “domuz gribi” olarak bilinen 
Pandemik A (H1N1) virüsüyle ilgili şüpheli görülen 23 
örnekten ikisinin pozitif çıktığını açıkladı. 


Bugüne kadar şüpheli görülerek örnek alınan 23 vakanın testlerinin Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'na gönderildiğini ifade eden 
yetkililer, bunlardan ikisinin pozitif çıktığını bildirdi. Tedavileri süren söz 
konusu 2 kişiden birinin ailesi Amasya'da oturan, kendisi ise başka bir 
ilde üniversite öğrenimi gören bir genç olduğunu, diğerinin ise bir ilçede 
yaşadığını belittiler. Yetkililer, virüs konusunda gerekli önlemlerin 
alındığını da belirterek bu önlemler kapsamında 80 bin maskeye ek 
olarak 250 bin maske siparişi verildiğini de söyledi. 
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